ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 577 

2 Αυγούοτου 1993 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. ΚΙ-1067 (1) 


Κατανομή θέσεων στους βαθμούς άρθρου 1 του Ν. 

2085/92 του Επιμελητηρίου Κορινθίας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1. Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 397/88 «Περί Οργανισμού του 
Υπουργείου Εμπορίου». 

β) Των άρθρων 1 και 26 (παράγρ. 2) του Ν. 2085/92 
«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσώ¬ 
πων της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». 

γ) Του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελη¬ 
τηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α/10.9.92). 

2. Την ΚΥΑ 46384/ΦΕΚ 813/14.7.83 τ.Β' οργάνωση 
των υπηρεσιών του ΕΒΕ Κορίνθου. 


3. Το αριθμ. 913/12.3.92 έγγραφο του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας. 

4. Την αριθμ. Ύ. 1942/9.12.92 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου που αφορά ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου, αποφα¬ 
σίζουμε: 

Κατανέμουμε τις θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο του 
Επιμ/ρίου Κορινθίας στους βαθμούς του άρθρου 1 του Ν. 
2085/92 ως εξής: 

Α' Κατηγορία ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός, 
θέσεις τέσσερις (4) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Διευθυντή Β’-Α'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Τμηματάρχη Β’-Α'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Εισηγητή Β'-Α'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραμμ. - Γραμμ. Α’. 

Β' Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός, 
θέσεις *επτά (7) εκ των οποία μία (1) θέση Εισπρά- 
κτορα. 

Μία (1) θέση στο βαθμό του Τμηματάρχη Β'-Α’. 

Δύο (2) θέσεις στο βαθμό εισηγητή Β'-Α’. 

Τέσσερις (4) θέσεις στο βαθμό Δοκίμου Γραφέα - Γραμ- 
ματέα Α'. 

Γ' Κατηγορία ΥΕ, θέσεις δύο (2) 

Ομάδα κλάδων: ΥΕ Επιμελητών, ΥΕ Προσωπικού καθα¬ 
ριότητας. 

Δύο (2) θέσεις στο βαθμό δοκίμου βοηθού - βοηθού 
υπαλ. Α'. 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1993 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΜΙΧ. ΛΙΑΠΗΣ 
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Αριθ. Κ1/977 (2) 

Κατανομή θέσεων στους βαθμούς άρθρου 1 του Ν. 

2085/92 του Επιμελητηρίου Αργολίδας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1. Έχοντας υπόιμη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 397/88 «Περί Οργανισμού του 
Υπουργείου Εμπορίου». 

β) Των άρθρων 1 και 26 (παράγρ. 2) του Ν. 2085/92 
«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσώ¬ 
πων της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». 

γ) Του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελη¬ 
τηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α/10.9.92). 

2. Την ΚΥΑ 199898/12059/Α (ΦΕΚ 821/Β/16.10.71) 
Οργάνωση των Υπηρεσιών του ΕΒΕ Αργολίδας. 

3. Το αριθ. 1301 /3.3.1993 έγγραφο του Επιμελητηρίου 
Αργολίδας. 

4. Την αριθμ. Υ.1942/9.12.92 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου που αφορά ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου, αποφα¬ 
σίζουμε: 

Κατανέμουμε τις θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο του 
Επιμ/ρίου Αργολίδας στους βαθμούς του άρθρου 1 του Ν. 
2085/92 ως εξής: 

Α' Κατηγορία ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός, 
θέσεις τέσσερις (4) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Διευθυντή Β’-Α’. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Τμηματάρχη Β'-Α'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Εισηγητή Β'-Α'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραμμ. - Γραμμ. Α'. 

Β' Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός, 
θέσεις έξι (6) 

Μία (1) θέση για εργασίες Εισπράκτορα. 

Δύο θέσεις στο βαθμό Τμηματάρχη Β’-Α'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Εισηγητή Β'-Α'. 

Τρεις (3) θέσεις στο βαθμό Δοκίμου Γραφ. - Γραμ. Α'. 

Γ' Κατηγορία ΥΕ, Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, 
θέσεις μία (1) 

Μία θέση στο βαθμό Δοκίμου βοηθού - βοηθ. Υπαλλ. Α’. 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1993 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΣΏΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΜΙΧ. ΛΙΑΠΗΣ 

-φ- 

Αριθ. ΚΙ-1096 (3) 

Κατανομή θέσεων στους βαθμούς άρθρου 1 του Ν. 

2085/92 του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθη¬ 
νών. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1. Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 397/88 «Περί Οργανισμού του 
Υπουργείου Εμπορίου». 


β) Των άρθρων 1 και 26 (παράγρ. 2) του Ν. 2085/92 
«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσώ¬ 
πων της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». 

γ) Του Ν. 2081 /92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελη¬ 
τηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α/10.9.92). 

2. Το Π.Δ. 221/88 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών» (ΦΕΚ 95/Α/ 
20.5.88). 

3. Το αριθμ. 5084/77/2.2.1993 έγγραφο του Επαγγελ¬ 
ματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 

4. Την αριθμ. Υ.1942/9.12.92 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου που αφορά ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου, αποφα¬ 
σίζουμε: 

Κατανέμουμε τις θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στους βαθμούς 
του άρθρου 1 του Ν. 2085/92 ως εξής: 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, θέσεις (9) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Διευθυντή Β'-Α'. 

Δύο (2) θέσεις στο βαθμό Τμηματάρχη Β'-Α'. 

Δύο (2) θέσεις στο βαθμό Εισηγητή Β'-Α'. 

Τέσσερις (4) θέσεις στο βαθμό Δοκίμου - Γ ραμ. - Γ ραμ. 
Α'. 

Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας επιστήμης υπο¬ 
λογιστών, θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραμμ. - Γραμμ. Α'. 
Κλάδος ΠΕ Στατιστικής θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραμμ. - Γραμμ. Α'. 
Κλάδος ΠΕ Στατιστικής θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραμμ. - Γραμμ. Α’ 
Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμου θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραμμ. - Γραμμ. Α'. 
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις εννέα (9) 
Τρεις (3) θέσεις στο βαθμό εισηγητή Β'-Α'. 

Έξι (6) θέσεις στο βαθμό Δοκίμου Γραμμ. - Γραμμ. Α'. 
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής ειδικότητος Πληροφορικής, 
θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γ ραμμ. - Γ ραμμ. Α' 
Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις δέκα έξι 
(16) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Τμηματάρχη Β'-Α'. 

Επτά (7) θέσεις στο βαθμό εισηγητή Β'-Α'. 

Οκτώ (8) θέσεις στο βαθμό Δοκίμου Γ ραφέα - Γ ραμμ. Α' 
Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων ειδικότητας 
Ελληνικής, θέσεις τέσσερις (4) 

Μία (1) θέση στο βαθμό εισηγητή Β'-Α'. 

Τρεις (3) θέσεις στο βαθμό Δοκίμου Γ ραφέα - Γ ραμμ. 
Α'. 

Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων, θέσεις (2) (ειδι¬ 
κότητας Αγγλικής, 1 θέση - ειδικότητας Γαλλικής, 1 θέση) 
Μία (1) θέση στο βαθμό εισηγητή Β'-Α'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γ ράφεα - Γ ραμμ. Α'. 
Κλάδος ΔΕ τηλεφωνητών, θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γ ραφέα - Γ ραμματέα 
Α’. 

Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις έξι (6) 
Μία (1) θέση στο βαθμό Επιμελητή Α'. 
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Δύο (2) θέσεις στο βαθμό Επιμελητή Β'-Γ'. 

Τρεις (3) θέσεις στο βαθμό Δοκίμου βοηθού - βοηθού 
υπαλλ. Α'. 

Κλάδος ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας, θέσεις (2) δύο. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Επιμελητή Β'-Γ'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου βοηθού - βοηθού 
υπαλ. Α'. 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1993 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΣΟΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΜΙΧ. ΛΙΑΠΗΣ 

-♦- 

Αριθ. ΚΙ-1097 (4) 

Κατανομή θέσεων στους βαθμούς άρθρου 1 του Ν. 

2085/92 του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσα¬ 
λονίκης. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1. Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διάτάξεις του Π.Δ. 397/88 «Περί Οργανισμού του 
•Υπουργείου Εμπορίου». 

β) Των άρθρων 1 και 26 (παράγρ. 2) του Ν. 2085/92 
«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσώ¬ 
πων της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». 

γ) Του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελη¬ 
τηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α/10.9.92). 

2. Την ΚΥΑ 18986/893/ΦΕΚ 214/Β711.3.77 «Οργά¬ 
νωση των υπηρεσιών του Επαγγ. Επιμ. Θεσσαλονίκης. 

3. Το αριθ. 1836/11.3.1993 έγγραφο του Επαγγελμα¬ 
τικού Επιμ. Θεσσαλονίκης. 

4. Την αριθμ. Υ.1942/9.12.92 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου που αφορά ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου, αποφα¬ 
σίζουμε: 

Κατανέμουμε τις θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στους 
βαθμούς του άρθρου 1 του Ν. 2085/92 ως εξής: 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: θέσεις έντεκα 
( 11 ) 

Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή Β'-Α. 

Μία (1) θέση με βαθμό Τμηματάρχη Β'-Α'. 

Τέσσερις (4) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Β'-Α'. 

Πέντε (5) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Γραμμ. - Γραμμ. Α'. 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός: θέσεις δέκα πέ¬ 
ντε (15) εκ των οποίων δύο (2) προσωρινές για εργασίες 
εισπράκτορα. 

Δύο (2) θέσεις στο βαθμό Τμηματάρχη Β'-Α'. 

Έξι (6) θέσεις στο βαθμό Εισηγητή Β'-Α'. 

Επτά (7) θέσεις στο βαθμό Δοκίμου Γ ραφέα - Γ ραμμ. Α'. 

Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων: θέσεις δύο (2) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Εισηγητή Β'-Α'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γ ραφέά - Γ ραμμ. Α’. 


Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: θέσεις τρεις (3) 

Μία ( 1 ) θέση στο βαθμό Επιμελητή Α'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Επιμελητή Β'-Γ'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό βοηθού - βοηθού υπαλλ. Α'. 

Κλάδος ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας: θέσεις μία (1). 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου βοηθού - βοηθού 
υπαλ. Α'. 

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού: για εργασίες βοη¬ 
θητικών εργασιών και για εργασίες φύλακα, θέσεις μία (1) 
προσωρινή. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου βοηθού - βοηθού 
υπαλλ. Α'. 

Οι προσωρινές θέσεις της Κατηγορίας ΔΕ της Κατηγο¬ 
ρίας ΥΕ όταν κενωθούν, θα καταργηθούν θέσεις από τον 
εισαγωγικό βαθμό. 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1993 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΣΟΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΜΙΧ. ΛΙΑΠΗΣ 

-♦-- 

Αριθ. ΚΙ/1254 (5) 

Κατανομή θέσεων στους βαθμούς άρθρου 1 του Ν. 

2085/92 του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1. Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 397/88 «Περί Οργανισμού του 
Υπουργείου Εμπορίου». 

β) Των άρθρων 1 και 26 (παράγρ. 2) τόυ Ν. 2085/92 
«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσώ¬ 
πων της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». 

γ) Του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελη¬ 
τηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α/10.9.92). 

2. Το Π.Δ. 440/ΦΕΚ. 170/Α/1990 Οργάνωση των Υπη¬ 
ρεσιών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. 

3. Την αριθ. ΔΟΑ Φ01 /29/8921 /15.3.93 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης κατανομή θέ¬ 
σεων στους βαθμούς του Ν. 2085/92. 

4. Το αριθ. 4926/5.4.93 έγγραφο του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου. 

5. Την αριθμ. Υ. 1942/9.12.92 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου που αφορά ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου, αποφα¬ 
σίζουμε: 

, Κατανέμουμε τις θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου στους βαθμούς του άρθρου 1 
του Ν. 2085/92 ως εξής: 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός, θέσεις έξι (6) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Διευθυντή Β'-Α'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Τμηματάρχη Β'-Α'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Εισηγητή Β'-Α'. 
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Τρεις (3) θέσεις, στο βαθμό Δόκιμου Γραμμ. - Γραμμ. 
Α'. 

Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής - Ειδικότητας Επιστήμης 
Η/Υ, θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμων Γραμ. - Γραμματέας 
Α'. 

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις τρεις (3) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Εισηγητή Β'-Α'. 

Δύο (2) θέσεις στο βαθμό Δοκίμου Γραμ. - Γραμ. Α'. 

Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής - Ειδικότητας Πληροφορι¬ 
κής, θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραμ. - Γραμ. Α'. 

Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής - Ειδικότητας Υπολογιστικών 
Συστημάτων, θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραμ. - Γραμ. Α'. 

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις δώδεκα 
(12) εκ των οποίων δύο (2) θέσεις για εργασίες Εισπρά- 
κτορα. 

Δύο (2) θέσεις στο βαθμό Τμηματάρχη Β'-Α'. 

Τρεις (3) θέσεις στο βαθμό Εισηγητή Β'-Α'. 

Επτά (7) θέσεις στο βαθμό Δοκίμου Γραφέα - Γραμμα- 
τέα Α'. 

Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητα χειριστή Η/Υ, 
θέσεις μία (1). . 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραφέα - Γραμ. Α'. 

Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων - Ειδικότη¬ 
τας Ελληνικής γραφομηχανής, θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραφέα - Γραμ. Α'. 

Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων - Ειδικότη¬ 
τας Ξενόγλωσης, θέσεις μία (1). 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραφέα - Γραμ. Α'. 

Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων - Ειδικότητας 
δύο (2) Ξένων γλωσσών, θέσεις μία (1). 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραφέα - Γραμ. Α'. 

Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών, θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραφέα - Γραμ. Α'. 

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις δύο (2) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Επιμελητή Β'-Γ'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Βοηθού - Βοηθού 
υπαλλ. Α'. 

Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις δύο (2) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Επιμελητή Β’-Γ’. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Βοηθού - Βοηθού 
υπαλ. Α'. 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1993 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΜΙΧ. ΛΙΑΠΗΣ 


Αριθ. οικ. Κ1-2299 (6) 

Κατανομή θέσεων στους βαθμούς άρθρου 1 του Ν. 

2085/92 του Επιμελητηρίου Λάρισας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1. Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 397/88 «Περί Οργανισμού του 
Υπουργείου Εμπορίου». 

β) Των άρθρων 1 και 26 (παράγρ. 2) του Ν. 2085/92 
«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσώ¬ 
πων της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». 

γ) Του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελη¬ 
τηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α/10.9.92). 

2. Το Π.Δ. 435/ΦΕΚ 169/Α/1990 Οργάνωση των Υπη¬ 
ρεσιών του Επιμελητηρίου Λάρισας. 

3. Την αριθμ. Υ. 1942/9.12.92 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου που αφορά ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου, αποφα¬ 
σίζουμε: 

Κατανέμουμε τις θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο του 
Επιμελητηρίου Λάρισας, στους βαθμούς του άρθρου 1 του 
Ν. 2085/92 ως εξής: 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, θέσεις πέντε (5) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Διευθυντή Β'-Α'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Τμηματάρχη Β'-Α'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Εισηγητή Β'-Α'. 

Δύο (2) θέσεις στο βαθμό Δοκίμου Γραμμ. - Γραμμ. Α'. 

Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής - ειδικότητας επιστήμης 
Η/Υ, θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραμμ. - Γραμμ. Α'. 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις δύο (2) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Εισηγητή Β'-Α'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραμμ. - Γραμμ. Α'. 

Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής - ειδικότητας Πληροφορι¬ 
κής, θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γραμμ. - Γραμμ. Α'. 

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις δέκα (10) 
εκ των οποίων δύο (2) θέσεις με ειδικότητα εισπρά- 
κτορα. 

Δύο (2) θέσεις στο βαθμό Τμηματάρχη Β'-Α'. 

Τρεις (3) θέσεις στο βαθμό Εισηγητή Β'-Α’. 

Πέντε (5) θέσεις στο βαθμό Δοκίμου Γ ραφέα - Γ ραμμ. 
Α'. 

Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ - ειδικότητας χειριστή 
Η/Υ, θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γ ραφέα - Γ ραμμ. Α'. 

Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων - ειδικότη¬ 
τας ελλην. γραφομηχανής, θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γ ραφέα - Γ ραμμ. Α'. 

Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων - ειδικότη¬ 
τας ξενόγλωσσης γραφομηχανής, θέσεις (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γ ραφέα - Γ ραμμ. Α'. 

Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων - ειδικότητας 
δύο (2) ξένων γλωσσών, θέσεις μία (1) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου Γ ραφέα - Γ ραμμ. Α'. 

Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις δύο (2) 
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Μία (1) θέση στο βαθμό Επιμελητή Β'-Γ’. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου βοηθού - βοηθού 
υπαλλ. Α' 

Κλάδος ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας, θέσεις (2) 

Μία (1) θέση στο βαθμό Επιμελητή Β’-Γ'. 

Μία (1) θέση στο βαθμό Δοκίμου βοηθού - βοηθού 
υπαλλ. Α’. 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1993 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΣΟΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΜΙΧ. ΛΙΑΠΗΣ 

-»- 

Αριθ. Φ2-1108 (7) 

Έγκριση κυκλοφορίας υδρομετρήσεων ψυχρού ύδατος 

του Ιταλικού Οίκου ΜΑΩΟΑΙ.ΕΝΑ Οϋ 74 ΤΗΡ (Οπ 1,5 

πι3/η και 2,5 ιπ 3 /ίι). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/τ.Α’/26.7.1985). 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εμπορίου», (ΦΕΚ 185/τ.Α'/25.8.1988) του 
Π.Δ. 408/89 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 
397/88, κ.λπ. (ΦΕΚ 174/τ.Α716.6.1989) και Π.Δ. 
228/90 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/5.7.1990). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/78 «Περί Κωδικοποιή- 
σεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των 
αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς 
Συστήματος Μέτρων και Σταθμών». 

4. Το άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης Φ3/ 
2587/78 «Περί Κωδικοποιήσεως αποφάσεων επί των Μέ¬ 
τρων και Σταθμών (ΦΕΚ 70/τ.Β'/26.1.79), όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με την Υ.Α. Β1/15073/86 (ΦΕΚ 846/τ.Β/ 
4.12.86). 

5. Την Β3/42/17.2.1993 Απόφαση του Υπουργού 
Εμπορίου «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων, 
κ.λπ.». 

6. Τα πιστοποιητικά τύπου ΕΟΚ με αριθμούς 
201.89Β.317.08 και 202.89Β.317.09 της Μετρολογικής 
Υπηρεσίας του Βελγίου. 

7. Τις από 15.7.1993 αιτήσεις της εταιρείας «ΜΕΡΙ¬ 
ΜΝΑ» Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Ελ. Βενιζέλου 73, 
Καλλιθέα 176 71 - Αθήνα), αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα των υδρο¬ 
μετρητών ψυχρού ύδατος του Ιταλικού ΜΑΩΟΑΙ-ΕΝΑ Οϋ 
74 ΤΒΡ (Οπ 1,5 γτι3/Ιί και 2,5 γπ 3 /Π) και αντιπροσωπεύονται 
στην Ελλάδα από την εταιρεία «ΜΕΡΙΜΝΑ» Α. ΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ & Σια ΟΕ (Ελ. Βενιζέλου 73, Καλλιθέα 176 71 - 
Αθήνα). 

Για τους υδρομετρητές 00 74 ΤΒΡ (Οπ 1,5 γπ 3 /Ιί και 2,5 
γπ3/Ιί), η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 30.12.1999. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά των υδρομετρητών: 

1. ΟΡ 74 ΤΗΡ Οπ 1,5 

Τύπος : με έλικα, απλή ριπή και βυθιζόμενο κα¬ 

ντράν 


Ανώτατη παροχή 
Ονομαστική παροχή Οπ 
Παροχή ματαβίβασης 
Ελαχίστη παροχή 
Μετρολογική κλάση 
Απώλεια πίεσης σε Οπηεχ 
Ανώτατη πίεση λειτουργίας 
θέση λειτουργίας και 
συνθήκες συναρμολόγησης 
θερμοκρασία λειτουργίας 
Κυκλικός όγκος 
Εμβέλεια του δείκτη 
Αριθμημένο κλιμάκιο 
Κλιμάκιο εξακρίβωσης 
Διαστάσεις του κλιμακίου 
εξακρίβωσης 


: 3 πι3/ώρα 
: 1,5 πη3/ώρα 

: 120 λίτρα/ώρα (Β), 150 λίτρα/ώρα (Α) 
: 30 λίτρα/ώρα (Β), 60 λίτρα/ώρα (Α) 

: Β-Η/Α-ν 

: 1 ί)3Γ 

: 10 βαρ, 12 βαρ ή 16 άετ 
Η (για κλάση Β ή Α), 

: V (για κλάση Α) 

: από 0 μέχρι 30°0 
: 0,00336 λίτρα/στροφή 
: 9,999 πι3 ή 99,999 πι 3 
: 0,1 λίτρα 
: 0,05 λίτρα 

: 2 Γηππ 


2. 0ϋ 74 ΤΒΡ Οπ 2,5 Π)ψ 
Τύπος 

Ανώτατη παροχή 
Ονομαστική παροχή Οπ 
Παροχή ματαβίβασης 
Ελαχίστη παροχή 
Μετρολογική κλάση 
Απώλεια πίεσης σε 0 γπ8χ 
Α νώτατη πίεση λειτουργίας 
θέση λειτουργίας και 
συνθήκες συναρμολόγησης 
θερμοκρασία λειτουργίας 
Κυκλικός όγκος 
Εμβέλεια του δείκτη 
Αριθμημένο κλιμάκιο 
Κλιμάκιο εξακρίβωσης 
Διαστάσεις του κλιμακίου 
εξακρίβωσης 


με έλικα, απλή ριπή και βυθιζόμενο κα¬ 
ντράν 
5 ππ3/ώρα 
2,5 πι3/ώρα 

200 λίτρα/ώρα (Β), 250 λίτρα/ώρα (Α) 
50 λίτρα/ώρα (Β), 100 λίτρα/ώρα (Α) 
Β-Η/Α-ν 

1 08Γ 

10 βαρ, 12 βαρ ή 16 όατ 
Η (για κλάση Β ή Α), 

V (για κλάση Α) 
από 0 μέχρι 30°0 
0,0438 λίτρα/στροφή 
9,999 Γη 3 ή 99,999 π* 

0,1 λίτρα 
0,05 λίτρα 

2 ΓηΓη 


3. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υδρομετρη¬ 
τών αυτών στους ελέγχους που γίνονται από τα αρμόδια 
όργανα, πρέπει νά αναγράφονται επ’ αυτών κατά τρόπο 
ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο και σε σημείο που να 
διακρίνονται καλά, οι εξής ενδείξεις: 

α) Η επωνυμία του κατασκευαστή. 

β) Η μετρολογική κλάση των υδρομετρητών και η Ονο¬ 
μαστική Παροχή Οπ. 

γ) Ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής. 

δ) Ο αριθμός εγκρίσεως κυκλοφορίας στην Ελλάδα 
ήτοι: Φ2-1108/21.7.1993 Υπουργείου Εμπορίου. 

4. Οι υδρομετρητές πριν χρησιμοποιηθούν πρέπει να 
σφραγίζονται στα σημεία ρύθμισης ακριβείας των με ευ¬ 
θύνη του κατασκευαστή. 

5. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφασή 
μας, εφόσον διαπιστωθεί από την Αρμόδια Αρχή, ότι δεν 
πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και απαιτήσεις, 
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας μας ; 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 1993 


Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 
ΑΝΤ. ΚΟΜΜΑΤΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αρι. Φ2-1110 (8) 

Έγκριση κυκλοφορίας υδρομετρήσεων ψυχρού ύδατος 

του Ιταλικού Οίκου ΜΑΟϋΑΙΈΝΑ ΟΩ 74 ΤΒΒ (Οπ 1,5 

γπ 3/Η και 2,5 γπ 3 /Η). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/τ.Α/26.7.1985). 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εμπορίου», (ΦΕΚ 185/Τ.Α725.8.1988) του 
Π.Δ. 408/89 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 
397/88, κ.λπ. (ΦΕΚ 174/τ.Α716.6.1989) και Π.Δ. 
228/90 (ΦΕΚ 85/Τ.Α75.7.1990). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/78 «Περί Κωδικοποιή- 
σεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των 
αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς 
Συστήματος Μέτρων και Σταθμών». 

4. Το άρθρο 28 της Υπουργικής Απόφασης Φ3/ 
2587/78 «Περί Κωδικοποιήσεως αποφάσεων επί των Μέ¬ 
τρων και Σταθμών (ΦΕΚ 70/τ.Β726.1.79), όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με την Υ.Α. Β1/15073/86 (ΦΕΚ 846/τ.Β / 
4.12.86). 

5. Την Β3/42/17.2.1993 Απόφαση του Υπουργού 
Εμπορίου «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων, 
κ,λπ.». 

6. Τα πιστοποιητικά τύπου ΕΟΚ με αριθμούς 
235.90Β.317.10 και 236.90Β.317.11 της Μετρολογικής 
Υπηρεσίας του Βελγίου. 

7. Τις από 15.7.1993 αιτήσεις της εταιρείας «ΜΕΡΙ¬ 
ΜΝΑ» Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Ελ. Βενιζέλου 73, 
Καλλιθέα 176 71 - Αθήνα), αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα των υδρο¬ 
μετρητών ψυχρού ύδατος του Ιταλικού ΜΑΩΩΑυΞΝΑ ΟΩ 
74 ΤΒΒ (Οπ 1,5 γπ3/Ιι και 2,5 Γη 3 /Η) και αντιπροσωπεύονται 
στην Ελλάδα από την εταιρεία «ΜΕΡΙΜΝΑ» Α. ΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ & Σια ΟΕ (Ελ. Βενιζέλου 73, Καλλιθέα 176 71 - 
Αθήνα). 

Για τους υδρομετρητές 00 74 ΤΒΒ (Οπ 1,5 πι3/ίι και 2,5 
πτ3/Ιί), η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12.2000. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά των υδρομετρητών: 


1. Οϋ 74 ΤΒΒ Οπ 1,5 πι3/1ι 
Τύπος 

Ανώτατη παροχή 
Ονομαστική παροχή Οπ 
Παροχή ματαβίβαοης 
Ελαχίστη παροχή 
Μετρολογική κλάση 
Απώλεια πίεσης σε Οπιεχ 
Ανώτατη πίεση λειτουργίας 
θέση λειτουργίας και 


: με απλή ριπή και βυθιζόμενο κα¬ 
ντράν 

: 3 πι3/ώρα 
: 1,5 πΡ/ώρα 

: 120 λίτρα/ώρα (Β), 150 λίτρα/ώρα (Α) 

: 30 λίτρα/ώρα (Β), 60 λίτρα/ώρα (Α) 

: Β-Η/Α-ν ή Η 

: 1 ί)3Γ 

: 10 βαρ, 12 βαρ ή 16 
Η (για κλάση Β ή Α), 


συνθήκες συναρμολόγησης : V (για κλάση Α) 
θερμοκρασία λειτουργίας : από 0 μέχρι 30*0 
Κυκλικός όγκος : 0,0336 λίτρα/στροφή 

Εμβέλεια του δείκτη : 9,999 π>3 ή 99,999 πι3 

Αριθμημένο κλιμάκιο : 0,1 λίτρα 

Κλιμάκιο εξακρίβωσης : 0,05 λίτρα 

Διαστάσεις του κλιμακίου 
εξακρίβωσης : 2 γππ 

2. 0Ω 74 ΤΒΒ Οπ 2,5 Γπ3/ίι 

Τύπος : με απλή ριπή και βυθιζόμενο κα¬ 

ντράν 

Ανώτατη παροχή : 5 πΡ/ώρα 

Ονομαστική παροχή Ωπ : πι3/ώρα 

Παροχή ματαβίβαοης : 200λίτρα/ώρα (Β), 250λίτρα/ώρα (Α) 

Ελαχίστη παροχή : 50 λίτρα/ώρα (Β), 100 λίτρα/ώρα (Α) 

Μετρολογική κλάση : Β-Η/Α-ν ή Η 

Απώλεια πίεσης σε Ωγπηχ : 1 1»ι· 

Ανώτατη πίεση λειτουργίας : 10 βαρ, 12 βαρ ή 16 ίβτ 
θέση λειτουργίας και Η (για κλάση Β ή Α), 
συνθήκες συναρμολόγησης : V (για κλάοη Α) 
θερμοκρασία λειτουργίας : από 0 μέχρι 30°0 
Κυκλικός όγκος : 0,0438 λίτρα/στροφή 

Εμβέλεια του δείκτη : 9,999 πΡ ή 99,999 πι3 
Αριθμημένο κλιμάκιο : 0,1 λίτρα 

Κλιμάκιο εξακρίβωσης : 0,05 λίτρα 

Διαστάσεις του κλιμακίου 
εξακρίβωσης : 2 ππππ 

3. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υδρομετρη¬ 

τών αυτών στους ελέγχους που γίνονται από τα αρμόδια 
όργανά, πρέπει να αναγράφονται επ’ αυτών κατά τρόπο 
ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο και σε σημείο που να 
διακρίνονται καλά, οι εξής ενδείξεις: 

α) Η επωνυμία του κατασκευαστή. 

β) Η μετρολογική κλάση των υδρομετρητών και η Ονο¬ 
μαστική Παροχή Οπ. 

γ) Ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής. 

δ) Ο αριθμός εγκρίσεως κυκλοφορίας στην Ελλάδα 
ήτοι: Φ2-1104/21.7.1993 Υπουργείου Εμπορίου. 

4. Οι υδρομετρητές πριν χρησιμοποιηθούν πρέπει να 
σφραγίζονται στα σημεία ρύθμισης ακριβείας των με ευ¬ 
θύνη του κατασκευαστή. 

5. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφασή 
μας, εφόσον διαπιστωθεί από την Αρμόδια Αρχή, ότι δεν 
πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και απαιτήσεις, 
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 1993 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 
ΑΝΤ. ΚΟΜΜΑΤΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας 
ΤΕΕΕΧ 

ΡΑΧ 

Καποδιστρίου 34 

104 32 

22.3211 ΥΡΕΤ <3Η 
5234312 

Οι υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.00’ 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληοη ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762 

•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ : 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52 48.141 

•Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ 52.25.713 - 52.49.547 


• Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200 
Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 


α) Για το Τεύχος Α Δρχ. 

15.000 

Δρχ. 

750 

β) 

» » » 

Β' 

» 

30.000 

» 

1.500 

Υ) 

» » » 

Γ' 

» 

10.000 

» 

500 

δ) 

» » » 

Δ' 

» 

30.000 

» 

1.500 

ε) 

» » » 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

» 

20.000 

» 

1.000 

στ) 

» » » 

Ν.Π.Δ.Δ. 

» 

10.000 

» 

500 

ζ) 

» » » 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

5.000 

» 

250 

π) 

» » » 

Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ, 

» 

10.000 

» 

500 

θ) 

» » » 

Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

3.000 

» 

150 

0 

» » » 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

» 

200.000 

» 

10.000 

ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ 

» 

100.000 

» 

5.000 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




















